Deutscher Bundestag 
10. Wahlperiode 


Drucksache 10/1693 


28. 06. 84 


Änderungsantrag 

der Fraktionen der CDU/CSU, SPD, FDP und der Fraktion DIE GRÜNEN 


zur Beratung der Beschlußempfehlung des Ausschusses für Forschung und 
Technologie (18. Ausschuß) 

— Drucksache 10/1581 — 

zu dem Antrag der Abgeordneten Dr. Steger, Catenhusen, Roth, Fischer (Homburg), 
Grunenberg, Nagel, Stahl (Kempen), Stockleben, Vahlberg, Vosen, Dr. Vogel 
und der Fraktion der SPD 

— Drucksache 10/1353 — 

Einsetzung einer Enquete-Kommission „Gentechnoiogie“ 

zu dem Antrag der Abgeordneten Frau Dr. Hickel und der Fraktion DiE GRÜNEN 

— Drucksache 10/1388 — 

Einsetzung einer Enquete-Kommission „Gen-Technik“ 


Der Bundestag wolle beschließen: 

ln der Beschlußempfehlung — Drucksache 10/1581 - wird unter 
A. Nummer II. das Wort „sechs" durch das Wort „acht" ersetzt. 

Bonn, den 28. Jurü 1984 

Dr. Dregger, Dr. Waigel und Fraktion 
Dr. Vogel und Fraktion 
Mlschnlck und Fraktion 
Schoppe, Dr. Vollmer und Fraktion 
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